Capas de la Pared Arterial 



DIRECT 




ifli:: 



Intima 
*Media 



Adventicia 



*La media es la 
capa de mayor 
espesor. 



.fl-lq 
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Arteria celiaca 



Arteria hepatica 



Arteria renal dcha 



Arteria lumbar 



lliacacomun dcha 




Arteria esplenica 
Arteria mesenterica 

superior 
Arteria renal Izq. 

Aorta abdominal 



Arteria mesenterica 
inferior 

liacacomun izq. 
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Arteria Celiaca 

•Transporta sangre a las estructuras superiores: 

- Tubo digestive* (Estomago, Duodeno, Pancreas e Intestino 
Delgado) 

- Pancreas 

• Arteria Dorsal y Pancreatodoudenal 

- Bazo 

- Higado 

- Arterias Dafragmaticas 
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Select iva Arteria Celfaca 



DIRJECI 
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Arteria Celiaca 



l ra Rama Arterial Principal de la 
Aorta Abdominal 
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Jystic artery 
der 



Abdomin; 




superior 

:oduodenal 

antom) 



Left gastroepipl 
f^astroomcntal; 

Caudal pancreatic i 

Great pancreatic arU 

Splenic artery 

Dorsal (superior) pancreal 

I Inferior (transverse) pancreat 

Anastomotic branch 

Middle colic artery icut) 

Superior mesenteric artery 




Delivering tailored solutions for enhancing clinical practice 



8 | MDT Confidential 



Medtronic 



Arteria 
Mesenterica 
Superior 
- 2 da Rama 



Arteria 



Superior 
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Arteria Mesenterica Superior (SMA) 

•2 da Rama Principal debajo del Tronco Celiaco 

- Las ramas transportan el 85%del Flujo Sangufneo del Intestino 
Delgadoo'Vientre". 

- La arteria mesenterica superior es comun para estenosis 
proximal y, por lo tanto, puede ser tratada por ATP y 
Colocacion de Stent (Isquemia Mesenterica y Angina 
Mesenterica) 

- Las ramas Colica Media e lliocolica son las princi pales ramas 
vasculares de la arteria mesenterica superior. 
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Arteriograma Selective* 
de Arteria Mesenterica 
Superior 

• Transporta sangre a seed ones 
del intestino delgado (vientre) 
y del Intestino Grueso (Colon) 



Supraduodenal artery 

oduodenal artery 

rior 

odenal artery^ 

diploic 
al} artery 

or 

jdenal artery 

Common 
Posterior 



^eiiac uuiik 

Splenic arte 
Short e; 




?junal and ileal) arteries 
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Las Arterias Renal es 



• Arterias Renal es 3 er 6rden de vasos que 
se ramifican de la aorta abdominal 



Se ubican dentro de la cavidad 
retroperitoneal a la altura de las placas 
vertebral es LI - l_2* 
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LAO (12') 
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Arterias Renal es 
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Funcion Renal 



La carga de contraste puede resultar en compromise* renal 

- La creatinina arroja un valor global de la funcion renal y la 
capacidad de excretar desechos metabolizados en la orina. 

Un valor de creatinina de 0.7 - 0.9mg/ 100ml s esta dentro 
de I os valores normal es 

- 0. 9 - 1. 5mg/ 100ml es opt at i vamente alto 

- 1.5 y mas, se considera que el paciente sufre funcion renal 
insuficiente que puede resultar en Enfermedad Renal Terminal -> 
insuficiencia Renal 
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Evaluacion de Arterias Renal es 



Vasos arteriales "simples" 
bilaterales en el 85%de su 
poblacion de pacientes. 
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Arterias Renal esAccesori as 



• ^Comprometer la f unci on renal? 
Consulte con su cirujano o derfvele 
el caso. 

• Cual sera el grado de compromiso de 
la funcion renal en el futuro si se 
cubre la renal accesoria. 

• El suministro colateral dentro del 
rinon es poco frecuente o nulo. 




Angio que muestra la arteria 
renal accesoria que transporta 
sangre al polo inferior del 
rinon 
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Arterias Renal es 



El 85%de I os pacientes tendra 2 arterias 
renal es simples bilaterales 

El 12%de I os pacientes tendra arterias renal es 
accesorias (2 a 4) que se originan de la aorta 
abdominal supra e infra- renal (fuera del saco 
de AAA en el 3%de los pacientes) 

<L%tendra rinon en herradura o rinon pelvico 
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Arterias Lumbares 



Arterias lumbares (L2-L3) 

- 4 pares +arteria sacral media 

- En ~50%AAA, uno o mas permeable 

- Transportan sangre a la medula 
espi nal 

- Importante colateral a la pelvis via 
la arteria hipogastrica 

- Fuente frecuente de endoleakTipo 
II 
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senterica Inferior (IMA) 
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Transporta sangre a las 
siguientes estructuras: 

- Intestino Grueso Descendente 

- Colon Sigmoideo 

- Recto y Ano 

Con frecuencia una fuente colateral 
de suministro sangufneo a la 
anatomia glutea y pelvica cuando se 
determina enfermedad vascular 
peri f erica cronica o sintomatica por 
el paciente. 




sigmoid 
rectum branches 
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Arteria mesenterica inferior (IMA) 
(L4) 

- Transporta sangre a la porcion 
tercia inferior del intestino grueso 

- Colateralesde Arteria Mesentetica 
Superior 

- CrOnicamente ocluida en >75%en 
AAA 

- Considerar estenosis de Arteria 
Mesenterica Superior si esta 
permeable y agrandada 
(contradiccion relativa a 
reparacion endovascular) 

- Fuerrte f recuente de endoleak 
Tipoll 

- Importante suministro sangufneo 
colateral a la pelvis 
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Pequena Bifurcacion Aortica 

• <18-20mm puede ser 
problematico para injerto 
bifurcado 

• Necesidad de evaluar ca++ 

• Determinar el tamano correcto 
de balones kissing. jNo elija un 
tamano demasiado grande! 

• Se puede considerar AUI 
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Arterias Iliacas Comunes 



Arterias iliacas comunes (L5) 

- Se originan en la bifurcacion aortica 

- Tipica zona de fijacion distal durante 
reparacion endovascular (EVAR). 

- El 20%de AAA posee arterias iliacas 
aneurismaticas 

- Fuente de tortuosidad significativa 

- Sin ramas 

- Se bifurca en las arterias ilfacas internas 
(hipogastricas) yexternas 
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Internas (Arteria Hipogastrica) 



Arterias hipocjastricas (ilfacas internas) 

- Act LI a como "ancla" de la arteria illaca comun a 
la pelvis posterior 

- Importante suministro sangufneo a la pelvis y 
gluteos 

- Colaterales entre pelvicas extensivas y arteria 
femoral profunda ipsi lateral 

- 5%aneurismatica 

- General mente tronco comun 

- (Delusion unilateral ->40%claudicaci6n de cadera 
y cjuteos 

- Define la extension distal de miembros iliacos 
durante reparacion endovascular (EVAR). 

- El or i gen se visual iza mejor en 30%de 
proyecciones RAO (hipo izquierda) y LAO (hipo 
derecha) 
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Inyeccion retrograde* de introductor que muestra MA y sus ramas 
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Arterias lliacas Externas 



Arterias ilfaca externa y femoral comun 

- " Vasos de acceso" 

- ~10%enfermedad oclusiva significativa 

- Principal fuente de morbilidad, 
complicacionesy prolongacion de 
intervencion durante reparacion 
endovascular (EVAR) 

- Alternar zona de fijacion distal en caso de 
ilfaca comun aneurismatica 

- Muj eres « Hombres 

- Femoral comun -> profunda femoral 
superficial 

- Femoral profunda importante colateral a 
la pelvis ipsi lateral 
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<i,Alguna Pregunta? 
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